Sir George Williams University 1455 de Maisonneuve St. Montreal 107 879-2867 or 879-2863 


October 4, 1973 
VIA TELBEC 


The first North American UCOPAN structure - a three storey split-level home - is 


now being erected in just four days by SWU engineer Dr. Zenon Zielinski and his 


wife. 


Maleoim Stone 

Information Officer 

Sir George Williams University 
(879 -2867) 


Le 4 octobre 1973 
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VIA TELBEC 


La premiére structure nord-américaine en UCOPAN - une maison de trois étages 3 
split-level - est 3 présent assemblée (une affaire de quatre jours seulement!) par 


un professeur du département de génie de l'Université Sir George Williams, Dr Zenon 


Zielinski, et sa femme, 


Les membres de_la presse sont invités 4 rencontrer le couple sur le site - 3170 Place 


de_Ramezay _« de la construction en progrés, le vendredi 3 octobre entre 13 heures et 


16_heures. 


Malcolm Stone 

Directeur de l'information 
Université Sir George Williams 
(879 -2867) 


